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Es 1st klar, daB der Exponent der adiabatischen Kurve groBer sein muB, als derjenige der Kurven gleichen Dampfgehaltes (1,0667), weil das Volumen im adiabatischen Fall mit sinkendem Druck weniger rasch zunimmt. Mit wachsender anfanglicher Feuchtigkeit nehmen jedoch die Entropiekurven x = kon$t. bei Driicken fiber 1 at einen wesentlieh steileren Verlauf, d. h. die Kurven gleicher Feuchtigkeit nahern sich dem adiabatischen Verlauf. Daherist dievonZeuner angegebene Verkleinerung des adiabatischen Exponenten bei zunehmender anfanglicher Dampfnasse erklarlich.
Die Beziehungen sind bis etwa x = 0,7 und hochstens 20fache Druckanderung anwendbar. Fig. 79 zeigt die Naherungskurve fur trockenen Dampf (gestrichelt). Die Dampfarbeit ist, wie in friiheren Fallen (Abschn. 24 und 25) die Gasarbeit, mit 1,035 -|- 0,1 x — m
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Fiir das obige Beispiel wird nach dieser Formel 10000-10-0,198
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gegen 44200 mkg oben.
b) Heifldampf.
Die Druckvolumenkurve befolgt bei adiabatischer Zustands-anderung mit guter Annaherung das hyperbolische Gesetz
pvl3 — koust..........(1)
Diese Beziehung (init dem Exponenten 1,33) ist schon von Zeuner auf Grund seiner genaherten Zustandsgleichung des HeiBdampfs und der (unzu-treffenden) Annahme konstanter spez. Warme cp abgeleitet worden. Mittels der genaueren Zustandsgleichung von Caliendar hat indessen Mollier die gleiche Beziehung gewonnen. Obwohl auch dieser Herleitung die nur annahernd richtige Annahme zugrunde liegt, daB cp fur sehr kleine Driicke, aber hohe Temperaturen unveranderlich sei, so diirfte die Gleichung doch den prakti-schen Ariforderungen an Genauigkeit geniigen. In Wirklichkeit ist, wie in Bd. II Abschn. 9 gezeigt wird, der Exponent mit dem Druck und" der Tem-peratur etwa in den Grenzen von 1,2 bis 1,4 veranderlich.
Danach fallt und steigt die Adiabate des HeiBdampfes rascher als die des Sattdampfes, aber nicht ganz so rasch wie die der Gase. Denn der Exponent 1,3 liegt zwischen dem der Gase 1,4 und dem des Sattdampfes 1,135. In Fig. 79 ist auch die HeiBdampfadiabate aufgetragen.
Die Temperatur sinkt bei adiabatischer Ausdehnung, wahrend sie bei der Verdichtung steigt, wie bei den Gasen. Durch unmittel-bare Versuche fanden Him und Cazin, daB die verhaltnismaBige Temperatur- und Druckanderung der Beziehung
folgen.lenrechnungen verzeichnet werden, indem die zu beliebigen Driicken p^p0 gehorigen Werte des Volumens
